
DIODI E TRANSISTOKI IMPIEGATI 


RIFERIM. 

SCHEMA 

TIPO 

FUNZIONE 

TR1 

OC44 

convertitore 

TR2 

OC45 

amplif. di M.F. 

TR3 

OC45 

amplif. di M.F. 

TR4 

OC75 

pilota B.F. 

TR5 

OC72 

finale in classe B 

TR6 

OC72 

finale in classe B 

D1 

OA90 

limltatore di sovraccaricc 

D2 

OA90 

rivelatore e C.A.G. 














